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Formulaire île description 5/8 

(maturité) 



Vimée Observateur 

* ode cépage Code cloue : 

N»m cepage : & oo ù.0la~Jlr jrcnlr dU» Ut" Emplacement Z 

? Cj, Vüobüs 

oiv 202 longueur : très courte (<10cm) 1 - courte (10-1 5cm) 3 - moyenne ( 15-20cm) 5 - longue 
1 2(>-30cni) 7 - n és longue (>30cm) 9, 

oiv 203 largeur très étroite (<5cm) l - étroite (5-10cm) .3 - moyenne ( 10-15cm) 5 - large (15- 
îOcm) 7 - très large (>20cin) 9. 

oiv 204 compacité : très lâcbe 1 - lâcbe 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9. 

oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4 7cm) 5 - long (7- 

lOcin) 7 - très long (>10cm) 9. 

oiv 207 lignification du pédoncule base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7. 
oiv 208* forme cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2. 

tiy 209 ^ présence d’un aileron : absent 1 - une aile 2 deux ailes 3 - plus de deux ailes 4 

Hai e 

tjv 220 longueur . li es courte (<8mm) l - courte (8- 14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue 
iiO 26mm) 7 - li és longue (>26mm) 9 

oiv 22 j largeur très étroite (<8mm) t - éti oite (8-14mm) 3 - moyenne {14-20unn) 5 - large (20- 
îoinm) 7 très large ( --26min) 9. 

oiv 222 uniformité de la grosseur non uniforme l - tmiJOrme 3 

oiv 22 i l'orme aplatie 1 ■ arrondie 2 elliptique 3 - ovoïde 4 - ironcovoide r» obovuide 6 - 
. ylindrique 7 - aiquée 8. 

oiv 223 couleur é[>ideruie , vert jaune I - iosc 2 - rouge * - gris 4 rouge violet 5 bleu noir 6. 

»iv 226 uniformité couleur épiderme . non uniforme i uniforme 2 
oiv 22/ priiine nulle ou très faible ! faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - liés forte l >. 

, iiv 228 épaisseur pellicule liés mince l - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 lu s épaisse 9. 

oiv 22o ombilic peu apparent I - apparent 2 

oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée 1 - coloiée 2, 

oiv 23 I intensité coloration pulpe non colorée I - coloration faible 3 - colouuion moyenne 5 - 

loi te coloration 7 • très forte coloration 9. 

oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse I - juteuse 2. 

oiv 23 3 rendement en jus (ml / 100g baies) faible (- o5) 3 - moyen (t>5-75) 3 élevé (>75) 7 
oiv 233 fermeté pulpe : li és faible 1 - faible 3 - moyenne 3 - élevée 7 - liés élevee 9. 
oiv 236 saveur aucune l - goût muscat 2 - goût foxé i - goût lierbace 4 - goût spécial 5. 
oiv 236* saveur aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxe î autre 4 

oiv 238 longueur pédicelte très court (<4mm) I - court (4-8nufi) 3 - moyen (8 12mm) 5 - long 
t 12 16mm) 7 - très long (-46mm) 9 

oiv 240 séparation du pédieelle : tics facile i facile i moyen 5 - difficile / très difficile 9. 

oiv 24 I présence de pépins absents type corinthien I ludimenlaires type suit ai lien 2 - présents 3. 

oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9 

oiv 243 poids d’un pépin (moyenne de 100 pépins secs) très faible ( lOmg) 1 faible (25ntg) 3 - 

moyen (4l)mg) i - élevé (55mg) 7 - ires élevé ( -65mg) 9 

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins absentes I - présentés ’ 


V assal grappe axe de la rafle : non coloré 81 - coloré 80. 
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(ap rès c hute d es l'euilles) 



Observaient 


Emplacement : &&à,AJt%4-JÎ£‘ 


Saunent 


oiv lui section transversale circulaire I - elliptique ï aplatie S. 
oiv IU2 surface : unie I - côtelée l - striée î 

oiv lui couleur générale jaune 1 - bru mille 2 - rouge violacé i - gris 4 
oiv lu i lenticelies absentes I - piésentesU 

oiv Mn densité des poils dressés ries noeuds : absence 1 * présence u 
oiv I uo densité des poils dressés des enimioeuds absence 1 présence o 

ujv is i longueur ciiliTiioeiids lies eomls < OUinm) I cou ri s (90mm) i moyens ( I20fÿmi) 5 
longs ( I SOjiini) / - liés longs (> I in nu) u 

uiv i s l diamètre enli eiioeiids ues peut ( Miun) ! petit (Kmm) i niu\oi { I hmn) S - grand 
i 14miîi) 7 i » es grand ( 1 /mm) 9 


Poile-gielle 


oiv mj rcmlciiietil en hois/lia lies faible î faible ï moyen S - élevé 7 nos élevé 9. 
oiv ss 1 formai ion de cal de soudure : nés faible I faible d moyen S ek e 7 très élevé 9. 



V ass.il 


Noeuds aplatis I moyens i - saillants i 













